0 sposobie demonstrowania na wykładach wychyleń galwanometru 
zwierciadłowego. 


W tych wypadkach, gdy chodzi nie tylko o stronę jakościową, ale ilo- 
ściową wychyleń galwanometru, rzuca się na skalę za pośrednictwem zwier- 
ciadełka galwanometru obraz włókna żarówki, albo szpary, w ten czy inny 
sposób oświetlonej. Obraz świetlny jednak najlepiej jest widoczny w ciemno- 
ści, t. ją w takich warunkach, które uniemożliwiają widzenie podziałek skali. 
Dla uniknięcia tej niedogodności można użyć następującego sposobu. 

Z przyrządu projekcyjnego rzuca się snop światła na zwierciadło gal- 
wanometru tak, by po odbiciu otrzymać plamę świetlną na skali. Plama ta, 
będąc ruchomą przy ruchach zwierciadła, będzie czyniła widoczną pewną część 
(coraz to inną, oczywiście) skali. Jeżeli w miejscu, gdzie się stawia diapozy- 
tyw, ustawimy pionowo wązki skrawek blaszki, albo drucik, otrzymamy na 
jasnym polu skali ciemny obraz tej blaszki albo drucika. Obraz ten przypad- 
nie na tej lub innej podziałce skali.i będzie wykonywał ruchy wraz z rucha- 
mi zwierciadła galwanometru. W ten sposób będziemy mieli i znak ruchomy 
na skali i odpowiednią część skali oświetloną, co umożliwi dokładne odezy- 
tywanie podziałki, odpowiadającej danemu położeniu zwierciadła galwano- 
metru. 

Można sporządzić do tego celu specjalny przyrządzik projekcyjny z ma- 
łą żarówką, jako źródłem światła, by nie używać za każdym razem dużej 
latarni. 
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